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Stores Purchase 

Ground Water Department 


(3^<^ocnj njffloru_||0 

CDcnj^ s1.ajDsryi2.®/i27i/20i3. 2013 anlcruosnj^ 27 . 

(X)(u^6m^<es)jC(U6TTe1 slejo fflOaolcrucS, ejraej 
(Ucft)J(jj" r4)O6m0cft)Jgo «J)O0(P nJOCffiJCIT) CTUOCJDODSiJBaS (ljl(mffl6mo 

nnj^jnriDcmlcr) fflraSaruacrujeoajmjgg (.nje(ro^cft>o 

HtSaejocTujcftiaS cftiiisml^jacejOggjcmj, 

ocSfiejocrujcSjaS 21 - 1-2014 ajcnraS 28 - 1-2014 (.tnoi^raroil 
alojcruo g.^tr!)c9ffl ejojasmloina ejKeiojcSjjcjj" o^oemocajgo 
sleio 630ri£i1cru1ra3onnanDjo eielteojcmonjo 28 - 1-2014 g^cffiteo 
2 ffl6m1(ii6)ffl si BOnolcrulraS crujIcODffllcOffljcmraijo rataecm alcucruo 
n6i(Ucftn§ 3 asmIcOffl kIejo SBOaolcrueoo csiaegtioo C3iau)l<fl30ffl 

n(jjsjfl5T5)l<i» g(B(3_!)0(/)cniDccno (3T3eijjoc/3 finosajgg 
cOjOffljffls (TuoaTDliiD^ijrotmlKsS (mjocssijcmfflijaosrn. o^ocnan&jjo 
cft)Oa5m(Uc®ora3 rataecm Bloicruo raiacucjDicffiocsDoraS fflcmogsjfflro) 
(.nJdi^fflTiJil olojcruo eacsS 3(3<^0 (tu cruosmcnol^ 
(T)SnJs1t.cft>fflS3i3gjo CDSimmjonDcaijaocffilffllceffljo. 

a(3'^oanj ailonasmo sihjc^jot) cruoaicnctiTSilaa^ anla®) 

cncnj(8 ojlaifflsanaS Lanj _!|0 

slojosmlcQ)].^/ 1 . 4*/2 inch dia. high speed panther 1% 
64/2013-14 hammer suitable to drill with 

200 psi 650 cfrn compressor —2 Nos. 


2. AV 2 inch Button Bit suitable for 
hammer—6 Nos. 

3. 41/2 inch O.B. Bit—INo. 

4. 41/2 inch HP Sleeve—2 Nos. 

5. 4V2 inch HP Piston—2 Nos. 

6. 4‘/2 inch Button Chunk—4 Nos. 

7. 4‘/2 inch Split Ring—4 Nos. 

8. l‘/2 inch Pressure Hose—90 M 

9. Oil Cooler for SE-1417R 
Compressor—1 No. 

10. Water providing unit for drilling 
work to be fitted in the rig 
including all fitting with water 
tank—1 Unit 

11. Tent (6ft x 6 ft x 3 ft)—1 No. 

3 ( 3 <^ 0 (tu eaOoofflTiJilein^ ci/lei— 600 + ti^cru.pl. 
cft) 0 ei 0 (uu)l—gocjjlcssijom (Wl<i»(ro 1 ajcsKsS 15 dlcuomo. 
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s^i^ejocru Ganoocartnlaa^ nilej 0 iiJc 8 S)OGca)o LODOnDgoecsxo 
(TujIcfljffllcSffljanD®)^. a(3<^0(TU (.njmoemsanaS ruacrunjoo 
afflcejiaoojajoaS njosjggcro^, cnlosulo) cruiaoaratminnjecrariado 
ejelceaj (TiD (TOjo cnia cm l3(u_!| 0 acagi oj as ceao atm cs)j aods 
G(3<^0(n)jtft)C(8 (Tuj1caa1ces)jar)®)a. cnlasncacu^o 
boodI(T u^, ejsejojcfljjijj" o^osmocajgo n^cm UnjalraS 
a^fflanalejjo anjonnjeiasuejo sruoanaci^ caoteamos caoeucsjilroS 
mooomjcm ojulffloo^'' LdJUOaDoocrsI cn}ffl^(jjlec9a6nea)OcajanD2. 
G(3r>ejocrujtaa3 cru/lcaalceajanDcmIaDjo (mlarrucsaalcBajaTDcnlcDjmjgg 

raracDlcaoao ejKejtUcajcjj" o^oaDOcajgo kIejo bocidI 
(TuolroS cnlcaiflriJtmmocHnalcsajo, ejsejdjtaj^jlaej (3(8<^0 (tu 
(T uoenjcruil^ cnlasmsaTagjo iij§63i3gjo ^anlcnjo sruocDca 

mocrslalcsajo. ^ra)j cruoaucruDaocn) ca^sjawoS (u1rua63t3c/8 ejs 
ej ru ca j (jj , “ 

ag)oaDOcajgo Kilejo BOnnTcrulaS cnlcmjo n^ejo (.nJcucSaiwI 
Gl(ucn}63i3g1ejjo ecnall araecnjnail^ atao1®)0(U2aT)a)0(ajanDj. 

ejKEjrucajfij sjiao BOnDlcru, 

ag)oaT)Ocajgo, acao^l -682 oso. 

fficiDOarrS : 0484 2426331. 


(®d) 

slejo BOnDlcru^. 


